--ς 


ΥΞΑΙ 


ο 1951 
8υ]. ΑΒ ΟΡ ΑΠΝΙΤΙ «5 ος Ει1’.ὑπϑιϑ. 
Αα 212) ΙΧ. 
8.Πτιι.; 01 
(ΜΑΝΑ υπ.) 


τοπ 


ΒΕΘῚ Μο, 2 

ΔΗ.5..Β ΜΗ ἀριι,ΔΥ συι ου], αὐ «ἡρ οστ μον ες ἸΌΊΑΙΘ᾽ 
5. {ΠΠΌΙΑῊ) 9 0 00090 0ο 1ο ο ο 1 
8. (1Η1ΤΕ) 295 333 312 366 Ι2ἱ 366 218 315 205 335 380 319 028 
55 (51Λ0Κ}) 335 335 350 3, 351 330 338 338 321, 3196 397 πε(Ίοορ ) 
Ες ο 9ο 0009900 οο 1 ο-σ 
{ποτ ΙΝΡΙΗΡ ο 0ο 9 0ο 0 ο ο ο ΟΛΙοΟ 1 
Όυτν Αι 41οΑ. ο Σ 1 1 οοαί21αιο 3 
ΠΠ 9ο 0ο 0ο 0 9 0ο 0 1ο οοο 1 
ΝΠ ο 1 ο 41 Ι η ο ο 10ο ο 5 
ΜΠ 650 607 701 320 751 715 72 723 ὑδύ "19 606 678 (0157) 


κ. 


